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Lesquelles  ont  pour  diamètres^  en  les  supposant  circulaires  : 

« 

D  =  2-,89  ; 
iy  =  2-,65; 
D"  =  2-,37  ; 
D"'=  2-,14. 

En  substituant  ces  valeurs,  à  la  quantité  ha  (('  —  ()  et  aux 
lettres  L  et  D,  dans  la  formule ,  et  effectuant  les  opérations 
indiquées,  elles  donnent  pour  les  vitesses  cherchées  : 


V  =  8.8S\/*7.96x"2:89  _  4»  55 . 
^  1,701  '      ' 


■=»v-"ir----^ 


V"-  »«V-w^  =  •■.»»^ 


V"=  8.8Sy/  ^^'^/^g'*^  =  2-,S3. 


Si  Ton  multiplie  successivement  ces  vitesses  par  les  sec- 
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tresse  ouverte  dans  la  branche  n°  3  de  ia  couche  Cayelette , 
drcolait  dans  les  tailles  établies  de  ce  côté^  puis  regagnait  le 
booreau  supérieur  d'aérage  qui  le  ramenait  au  puits  d'appel , 
dans  lequel  il  débouchait  au  niveau  de  85  mètres. 

le  second  courant  partiel  suivait ,  à  son  tour,  le  bouveau 
de  traînage  de  Tétage  inférieur  et  la  costresse,  à  l'ouest,  dans 
b branche  n''  2;  arrivée  l'oriGce  de  la  montée,  le  courant  se 
Mos-divisait  en  deux  parties,  dont  Tune  se  dirigeait  à  l'ouest, 
pour  aérer  la  taille  en  activité ,  puis  revenait ,  par  le  trous- 
lage,  se  réunir  avec  l'autre  partie  qui,  depuis  la  sons-division, 
aiait  été  assainir  la  montée  en  construction,  dont  le  sommet 
se  trouvait  à  30  mètres  en  contre  haut  du  bouveau  de  trai- 
lage.  Le  second  courant  partiel ,  ainsi  reconstitué ,  gagnait, 
en  faisant  une  chute  de  15  mètres,  un  kerné  qui  le  condui- 
sait dans  la  branche  n"*  1  ;  de  là ,  il  gagnait  par  des  montées 
ménagées  dans  cette  couche,  le  second  compartiment  du  bou- 
veau supérieur  d'aérage,  pour  se  rendre  ensuite  dans  le  puits 
d'appel. 

Rous  indiquons,  comme  toujours,  dans  le  tableau  qui  suit, 
les  longueurs,  les  sections  et  les  cubes  des  conduites  d'aérage , 
ivifUlis  Ste^Suzanne  ^  telles  qu'elles  m*ont  été  renseignées 
par  le  directeur  de  BayemonL 


PBOFON- 

DéSIGIf  ATION  DES  CONDUITES. 

OBUBS 
et 

SBCTIOIS. 

CAtAClTiS. 

loDgaeart. 

CONDUITES  NON  DITlsésS. 

M. 

M>. 

M3. 

1*  PniU  principal  d*extraclion 

U7 

7.070 

1,039 

2*  Puits  d'appel,  depuis  le  bonreau  supérieur 
d'aérage 

85 
10 

2.433 
5.206 

207 
52 

3*  Galerie  qui  conduit  l'air  sous  le  veuUlateur. 
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MlflES. 


DéSlGNATIOIf  DES  CONDUITES. 


PHOPON- 
OIDR8 

et 
loBgMart. 


StCTIOlS. 


CAVACirit. 


GORDUITBS  DlTISiBS. 

Premier  courarU  partiel 

i*  Tra?ert-baocsoord,  à  Tétage  de  \47  mè- 
tres, jusqu'à  la  couche  Cayetette  n*  3  .  . 

8°  Costrestes,  à  Touest,  daui  cette  couche.  . 

6*  Tailles  et  trottsiages 

7*  Bouyeau  supérieur  d*aérage  ....*... 

Deuxième  courant  partiel. 

8*  Partie  inférieure  du  puits  d*extractioDjus- 
qu*à  Pelage  inférieur 

9*  Travers- bancs  nord,  jusqu^A  la  couche 
CayeUtte  n""  2 

10*  Gostresse,  au  couchant,  dans  cette  couche, 
jusqu'au  pied  de  la  montée 


iV 


a 
e 


Reite  de  la  costresse  précitée,jusqu'à 
la  taille 


13-1 


Taille 


U' 


a 
e 


Troussage  jusqu'à  la  montée,  où  le 
courant  se  reconstitue 

Montée ,  en  cnnstructlon .  d'une  hau- 
teur verticale  dé  30  mètres  .... 


16'  1 


Taille. 


Gallerie  d'aérage  descendante,  jus- 
qu'au troussage  de  la  taille  ouest.  . 


17o  Reste  du  troussage  principal,  jusqu'au  ker  né 
du  bon  veau  de  traînage 

\S^  Kerné,  depuis  la  CayeUtte  n« 2  jusqu'à  la 
Cayelette  n»  1 

190  Montée  dans  la  Cayelette  no  i ,  jusqu'au 
bouveau  supérieur  d*aérage 

20°  Kernè  de  ce  bouveau,Jusqu*au  puits  d'ap- 
pel  •. 


Totaux  et  nombre  moyen.  .  . 


324 

1,030 

930 

425 


53 

210 

76 

259 
25 

271 

50 
12 

25 

64 

60 

192 

320 


4,158 


Ht. 


1.920 
1.690 
1.819 
1.920 


7.070 

1.920 

1.690 

1.690 
1.440 

1.440 

2.760 
1.005 

0.360 

1.440 

1.600 

1.000 

1.600 


1.983 


H*. 

622 

1,724 

964 

816 


875 
403 
128 

438 

36 

390 

138 
12 

9 

92 

96 

192 

512 
8,245 
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INDICATION  DES  CONDUITES. 

DKuas 

et 

ltDgM«r«. 

•ICTIOIS, 

CAHMHê. 

M. 

M>. 

M*. 

9°  Taille  et  troattage 

235 

0.685 

161 

iO^  Montée  Jusqu'au  burequin  D**l,au  pied  du- 
quel le  courant  priocipal  8e  reconstitue. 

4 

6 

0.910 

5 

VeuxiètM  courant  partiel. 

ii°  Partie  inférieure  du  puiu  d'extraction, 
Jusqu'à  l*étagede242  mètres 

31 

7.000 

917 

12^  Travers-bancs  de  roulage  Jusqu'au  dres- 
sant n°  1,  où  il  y  a  sous-di?ision  .... 

28 

1.950 

55 

13°  i  1  GostreMe,  à  l'ouest,  dans  ce  dressant 

ii°  i   1  Tailles  au  sommet  desquelles  l'air  se 
«   '     joint  au  premier  courant  partiel  . 

70 

1.500 

91 

38 

0.450 

17 

18°  i;      Reste  du  tra?ers-bancs  de  l'étage  de 
f         242  mètres,  au  bout  duquel  il  y  a 
«         une  nourelle  sous-division 

11 

1.950 

91 

iO°      /  Costresse,  à  l'ouest,  dans  le  dressant 
1     de  la  couche  n°  2 . 

205 
40 

1.900 
1.690 

946 
68 

17°  1  1  Costresse,  à  Pouest,  dans  la  plateure 
-^  f     de  la  couche  n°  2 

18°  I  ]  Tailles  et  troussage,  Jusqu'au  pied 

1  1     d'une  montée,  où  Pair  se  réunit 

1      avec  le  courant  dont  il  va  ét^eques- 

\     tion 

237 

110 

18 

140 

0.814 

1.400 
0.600 
0.640 

195 

154 

11 
90 

19°  ^  (  Costressse,  à  l'est,  dans  la  même  cou- 
"5  1     cbe 

20°  ï  )  Taille 

21°  2  (  Troussage  jusqu'à  la  montée  précitée 

22°  Montée 

18 
12 

1.750 
1.950 

32 
95 

23°  Galerie  jusqu'au  pied  du  burequin  n**  1 , 
où  le  courant  principal  se  reconstitue , 
comme  on  l'a  déjà  dit  ci-dessus 

Troisième  courant  partiel. 

24°  Dernière  partie  du  puits  principal  d*ex- 
traction 

38 
70 
80 

100 

7.000 
1.625 
0.640 

2.405 

266 

114 

51 

241 

25°  Bouveau  de  traînage. 

26°  Galerie  de  retour  de  l'air 

27°  Puits  d'aérage,  jusqu'à  l'étage  de  ISOmè- 
Ires  ....  

Totaux  et  nombre  moyen  .  .  . 

2,255 

2.006 

1 

4,523 

138 


MINES. 


INDICATION  DBS  CONDUITES. 


C0MDUITB8  !«0N  DITISilS. 

1**  Puits  principal  d^extraction. 

2°  PoiU  spécial  d'aérage 

3°  Galerie  qui  cooduit  l'air  au  ventilateur.  . 

COIIDDITBS  DlTISAïa. 

Prtmier  courant  partM, 

i**  Partie  inférieure  du  imiu  d^extracUon, 
depuis  Pelage  de  S89  mètres ,  jusqu'à 
83b  mètres 

SP  TraYers-baocs  y  en  construction ,  au  sud- 
ouest  

(ff*  Kerné  de  ce  trafers-bancs,  Jusqu'au  puits 
d*aérage 

l""  Puits  d*aérage  Jusqu'à  l'étage  de  289  mè- 
tres  

8°  Travers-bancs,  au  nord,  Jusqu'aux  bure- 
quius . 

9°  BurequiDS 

\(f  Kerné  desburequios  et  du  travers-bancs. 
Jusqu'à  la  réunion  des  deux  courants 
partiels 

Deuxième  courant  partiel, 

il"  Envoyage  à Pextrémité  duquel  le  courant 
d'air  principal  est  reconstitué 

12^  Bouveau  de  traînage  sud-ouest,  à  289  mè- 
tres de  profondeur,  jusqu'à  la  couche 
Petit- Roland, oij  Pair  se  divise  de  nou- 
veau en  trois  courants  partiels   

Premier  courant  partiel. 

15^  Gostresses,  à  l'ouest,  dans  la  couche  Petit- 
Roland,  défoncemeut  et  troussages, 
jusqu'à  la  dernière  taille  sur  montée.  . 

li"  Dernière  taille  sur  montée.,  plan  automo- 
teur et  galeries  de  retour  de  Pair,  jus- 
qu'au puits  d'appel 

Deuxième  courant  partiel. 

15°  Costresse,  à  l'est,  dans  la  même  couche 
PefiY-iRo/and,  jusqu'à  une  sous-divisioo . 

16°  .  /  Montée  et  costresse,  à  l'ouest  Jusqu'à 
>  ;      uoeuille 

17  ^  S  Taille  et  troussages,  jusqu'au  pied 
§  [  d'une  mootée,où  les  courants  d'air 
w         se  réunissent .  . 

18°  •  /  Continuation  de  la  costresse  sur  ni- 
2  I  veau,  jusqu'à  un  cran  en  perce- 
f  <      ment 

19°  7  /  Cran  et  troussages.  jusqu'au  pied  de 
oS  \      la  montée  précitée 


paopoN- 

DlUtS 

«t 

loDgnean- 


289 

218 

6 


16 

5.713 

280 

2.160 

280 

0.720 

46 

2.01! 

300 
70 

f.600 
2.549 

370 


140 


725 
230 

200 
50 

leo 

130 
180 


SICTMM. 


MS. 

5.743 
2.011 
2328 


0.251 


6.250 


2.240 


1.148 
0960 

1.300 
1300 

0960 

1.300 
0.960 
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MINES. 


NOMÉftOS 


O^OKMK. 


TITB88I 
DD     riSTOR 

delà 

machine 

motrice , 

en  mètres, 

par 

tBCORDI. 


Diraii- 

siost, 
eo  milli* 
mètres. 


MET.  CtBIS 

o'aib 

extraits , 

par 
seconde. 


POBCB 
MOraici 

dépensée  , 
en 

eher.-Tsp. 


TSAVAIL 

ntlle, 

en 
di.  Tap. 


BPFBT 

OTILB 

réalisé. 


GHABIOII 

coiionai 
par  heure  et 


par 

CBITAL 

dépensé» 
en  k^. 


par 

CBITAl 

■UUsé, 
en  kgr. 


YAPBOI 

pÊt  hMM 


par 

CUVSL 


«I  kgr. 


I 

Cl 

■tl 


3 


Totaux. 


0.89 


0.89 


0.98 


130 


3.96 


Moyennes  ) 
et  nombres^      0.99 
moyens.   \ 

I 


23 


28 


17 


28 


7.263 


4.260 


i.326 


4.777 


5.98 


5  98 


554 


850 


96 


24 


20.626 


5.157 


26.00 


6  50 


223 


159 


0.98 


1.78 


0.37 


0.27 


0.18 


0.21 


1.65 


0.254 


8. 


8. 


8.11 


7.62 


31.73 


7.93 


21  .a 


3008 


45.85 


36.37 


48 


.    9 


48. 


19 


18 


48.66  27 


45.72  21 


133.74 


33.U 


47.58 


On  peut  donc  conclure  des  chiffres  de  ce  tableau  : 

l^^Que  la  vis  pneumatique,  en  marchant  à  11  vitesse  de 
0°'.99  par  seconde,  du  piston  de  la  machine  motrice,  débite, 
en  moyenne,  dans  le  même  temps,  5"*,  157  d'air,  sous  un 
excès  de  pression  de  Tair  exte'rieur,  mesure  par  une  colonne 
d'eau  de  24  millimètres ,  et  en  réalisant  2S  p.  "*!„  de  la  force 
transmise  à  son  axe  ; 

2"*  Que  chaque  cheval  disponible  de  la  machine  motrice  a 
dépensé,  par  heure,  7^",93  de  charbon  ou  iT'^^SS  de  va- 
peur; tandis  que  ces  consommations,  par  force  de  cheval  de 
travail  utile  obtenu,  se  sont  élevées  à  35^»', 44  et  à  200^'',64; 

3*"  Que  le  volume  d*air,  la  dépression ,  le  travail  utile  et  le 
rendement  maximum,  sont,  en  ce  qui  concerne  la  vis,  respec- 
tivement de  T'^'iSeS,  de  28  millimètres,  de  2.23chevaux- 
vapeur  et  de  0.37. 

Enfln,  nous  présentons  dans  l'annexe  n®  8^  le  détail  des  frais 
de  premier  établissement  et  de  service  d'une  vis  analogue  à 
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HATVRS 

Oit  lisULTATS 

»U  ÈxfillBICU* 


TraTail  utile  obtenu,  en 
jcheTanz-Tapear 


Rendement  utile  réalisé. 

Charbon     contommé, 

ÏarcheYal  dépensé  «t  par 
enre,  en  kilogrammes. 

Vapeur  consommée,  par 
beval  dépensé    et    par 
heure,  en  kilogrammes.  . 


SYSTÈMES  DE  VEIITIL4T10IV. 


VArat. 


Charbon  consommé  par 
chef  al  utile  et  par  heure 
en  kilogrammes ...... 


Vapeur  consommée,  par 
Ickerai  utile  et  par  heure , 
en  kilogrammes 


6» 
0.60 

5.56 
33.36 

9.77 
58.6S 


IBTOIBT. 


FAt^VlT. 


3.58 
0.33 

5.85 

35.10 

19.95 

119.70 


Frais  de  premier  éU.(10/)9i*i 
lissement,  d'un  appareiK  >  6,300 

IleompteC,  en  fr {  8,891*) 

I    Frais  de  premier  éta-    .  mg^f^i 
blissement  par  force  de      '^  >  i  «m 
Icheval  utile,  en  fr t  1,060»)   ■'■** 


PrixduTenUlateurpro-i  5,500*)     gj^ 

iprâment  dit,  en  fr |  M00*|     ^^ 

Prii  du  fentilateur,  pari  '^^^*^ 
force  de  cheral  utile,  en  fr . 


Prii  du  fentilateur,  pari     656*)      gg„ 


Frais  de  serf  Ice  par  an, 
Ir 


Frais  de  service  pa  r  an  et 
par  chefal  utile,  en  fr.  .    . 

Volume    d*air    débité 
wuMSBimum),en  mètres 
cubes 


Dépression    relatife   à 
ce  volume,  en  millimètres 

Dépression  {maximum), 
eo  millimètres 


Trafail  utile    {maxi- 
Miias),en  chefanx-f  apeur. 


Rmdement  utile  (maxi- 


) 


l 


3,246 
662 

12.071 

46 

86 
8.89 
0.66 


5,079 

Mi» 

12.385* 

34 

52 

5  61 

0.60 


■OTTI. 


5.52 
0.37 

7.25 

43.38 
90  49 

122.94 

4,873 

1,259 

1,094 

283 

3^75 
1,471 

10.369 

28 

45 

387 

0.41 
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1.63 
0.25 

7.93 

47.58 

33  44 

200  64 
4,161 

1,866 

1,071 

480 

3^4 
1,437 

7.263 
23 
28 
2.23 
I     0,37 


*  l**  lyttiine  (sans 

ehavdlère.) 

•  Si      id.        Md.) 


•1er      Id. 
•  9c       id. 


•2« 


id. 
Id. 


•  lef      Id. 
•»       id. 


•  Le  TeoUlateur  be 
fonoUonnait  pai  sur 
les  trayaax. 


En  agissant  sur  le 
vlde,lesvenUUtears 
Lêtortt  et  Paaqutt 
ont  produit  nne  di- 
latation ,  Pun  ,  de 
0«,0B8,  et  Taotre, 
de  0BiO0O,ene«a. 
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et  de  l'autre^  que  la  Belgique  doit  à  l'esprit  inventif  de  ses 
enbnts.  de  n'avoir  point  jusqu'ici  de  rivale  sous  le  rapport 
des  appareils  mécaniques  d'aérage. 

Charlerov*  le  31  décembre  48N0. 
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ANNEXE  NO  2. 


-.jximifofi  dê$  t>Ue$$eM  observéeê^  atmleêvittiteêeaieuUei  parles  formules, 
V=0.i2+0  IXn;  V-0.143+0.085X». 


8.119 


ii.849 


17  098 


S7.M9 


31.9» 


56.965 


41.728 


46.625 


I 


II 

II 


s 

Oi 


►  ^ 


S 

0 


il 


a. 
m  9 


0.821 


1.230 


1.640 


2060 


2.480 


28B0 


5280 


3.670 


4110 


0.950  +0.109 


1.400  +0.170 


1.830  +0  190 


2.360 


+0  300 


2.870  +0.390 


3  310  +0  460 


3  810  +0  530 


4.290 


4.780 


+0  620 


+0.670 


V» 


Vt 


'/« 


'/« 


Va 


'/6 


Ve 


'/« 


II 

SI 

îl 


*4>  A 

**  m 

V  s 

■«  S 

flS  9 


a 

B 

m 
l 

O 


0.833 

+0.012 

v«. 

1.235 

+0.005 

V.4« 

1.596 

-0.045 

V.. 

2  048 

-0X)12 

Vm 

2.485 

+0^5 

V4M 

2.857 

+0.007 

ViOT 

3.285 

+0.005 

'lesB 

3.690 

+0.020 

'lus 

4.106 

+0.004 

'/l»0«7 

On  voit  done 
que  la  forma 
le ,    la    plus 
exacte,  est  la 
•Birante  : 

V=>0.143 
+0.085  n. 
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Ditefte  dM  eowranU  d'air  produiU  par  les  diven 
isiriet  d9i  mines. 


^TOLUTlOlff 

■  »B  l.*AViBOBiTai. 


Al*/, 
d«  U  giltrit' 


8 

:s 

-8 

a 

Ji 

0 

& 

S 

s 


u 


I 

I 


3 


II 

^8 

II 

>=. 

H 


a 

e 

« 

i 


3 
I 


8 


21 

I 

sa 
I 


e 


FORMULES 


d« 


ANÉMOM^RBS. 


9  •* 

II 

a 


S* 


a 
• 


1,790 

1,980 
1,967 

3yS78 
V70 

Voo 


l«486 


l/HS 


4,880 
4,888 

6,SS9 
4,059 
IfiOB 
4^)70 
4JtU 


1^ 
1,895 
Sy445 
3,480 
3,698 
3^80 

ZfiiS 


1,135 


554 


6,185 
5,958 
4^107 
4,196 
5,364 
5,900 


1*9SS^ 

1,945' 

1,640 

1,746 

3,700 

3,477 

4,305 


1 


1,385 

980 

445 

3,755 

3,700 

6,898 

6,800 

5,OS0 

5,155 

6^4i 

0|S78) 


120 

94,633 

1,440 

17.11 

190 

96,940 

1,440 

18.92 

ISO 

41,935 

1,440 

99.19 

190 

98,387 

790 

39.43 

190 

3,836 

480 

7.99 

190 

6,158 

480 

19.83 

190 

6,519 

790 

9.05 

190 

9,818 

790 

3.91 

190 

39,963 

960 

34.34 

190 

80,716 

1,440 

56.05 

190 

54,18! 

1,440 

37  62 

120 

68,440 

1,440 

47.53 

V»0.143+0.065Xn 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id 


Id. 


1.60 


1.69 


9.69 


3.49 


0.89 


1.93 


0.91 


0.475 


3.06 


4.90 


3.34 


4.18 


4.884 


5.%(9 


7.998 


9.590 


2.311 


9.997 


9.394 


1.159 


8.409 


19.632 


8.610 


11.486 
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B  KtTOLUTIORB 


8 

3 

E 


•38 


0 

O 


S 

A 

18 

«s 


s 

e 


e 
m 

a 
i 

0 


I- 

si 


2i 


t. 
I 

•S 


FORMULES 

àm 

ànàuouttvu. 


II 

« 


•8 


,1 


a 


5^90 
S«418 

5,885 


e^ 


.       5.120) 


I 


5,600] 
5^1 


iSD 


120 


40,051 


U^% 


900 


960 


41.72 


46.09 


V»O.I5+0.095X«i 


Y=  0|2844)0784Xn 


409 


5.89 


IIJ 


n.2s« 


1,948 

I79|li950 

5^19 

1,889 


» 


I 

B 
10 


1^910 
1,955 

4,084 

4168 

564 

570 
1,815 
1^660 


2,120 
2,110 
5,152 
3,214 
1,745 
1,498 
1,502 
1,085 
1,094 


2,140) 


120 


«,7( 


120 


170i 
156 


120 


120 


25,423 


37409 


9,598 


5,630 


4,352 


21,840 


51,166 


2,596 


20/)U 


1,440 


1,440 


16.27 


25.87 


720  13.05 


480 


480 


960 


960 


960 


960 


11.75 


907 


22.75 


55.30 


2.70 


20.88 


V-  ai45fOi085Xn 


Id. 


Id. 


Id. 


M. 


Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


1.53 

2.34 
1.25 
1.14 

0.91 


4.425 

6.767 
3.615 
2.594 

1.967 


2.08    5.516 


4.67 


0.57 


1.92 


1±385 


0.981 


5.099 
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DB  BiTOLITTIONS 


liMU«r  de  la  gakrie. 


rrl«. 

"S 

Ji 


s 

1 

■ 

•4 


m 

H 

a 
«  « 


I 


S 


3' 

fil 

11 

e 


S 

e 
3 

t 

I 

r 


2 
i 


5  . 

«  * 

o  B 

Si 

« 

e- 

I* 

B 


FORMULES 

des 
AlfiMOHiTBBS. 


11 

a 

V 


•S 

a 
e 

S 
il 

U 


e 


0- 


775 


1,900 

m 

i;sia 

m 

S,60S 

m 

9,fiU 

1» 

1>S10| 

910] 

2,i48 

1,820 


190 


190 


19,643 

960 

90.46 

S7,81S 

960 

98.97 

V»0.98+0.078iXn 


V«0.14344).0d5Xn 


1.88 


9.61 


4.986 


6.999 


'U 


74 
i6S 


41 


3^19 

• 
4^196 
4)139 
2,854 
S^O 
1,959 
1,919 

1.557 

I.57S 


I 


3,9S9 
4/)45 
9,678 
9,645 
1316 
1,790 

1,383 
1,360 
I5O5O 


3,131] 


4^304] 

4,918) 

I 


190 


190 


M 1/4  (6,195 
ka-lr.f  6,034 


a,9U 

>  190 
3,078) 

I 
l,910i 

190 
1,907 


1,410 

1,397] 

1,364) 


190 


190 


)î;^^t  8,090 
tcB^'  7,795 


190 


■| 


90,905 

790 

58,789 

1,440 

41,989 

1,440 

91,986 

1,440 

17,801 

1,440 

8,143 

790 

49,634 

790 

98.48  V=0.14&4-0.085Xn 


40  89 


99.19 


19.97 


19.36 


1131 


Id. 


Id. 


Id 


63.38 


Id. 


Id 


Id. 


9.96 


3.61 


9.69 


l.U 


1.19 


1.10 


9.93 


6.999 


8.873 


6.440 


1.440 


3.939 


3.638 


10.369 
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BiTOLUTIOHS 


§ 


I 


«8 


fi 


& 
1 

cg 
SI 

«£. 

•5  «• 


• 


e 

a 

m 
t 

I 

•S 

1 

•! 


«s 


II 

es 


FORMULES 

des 

▲RÉMOMiTaiS. 


U 

an 

a 


a 


ss. 

Il 


a 


i»o 


1^ 


'"■»'|  4,060 

u.r.{4,938 

SjBtO 


hratr.r. 


liO 


ISO 


190 


190 


27,613 


30,945 


3,788 


23,860 


720 


384S5 


Va0.143+0.083Xn 


960 


480 


720 


32^ 


7.89 


33.92 


3.40 


Id. 


Id. 


Id. 


2.88 


0.81 


6.379 


4.968 


i.397 


3.20 


6.000 


^0 


,170 
;i609 
.MO 

,«8 


M28 
4,580 
2;S22 


2;mio 

1,424 
1,363 
3,060 

2^90 


4J12 
4,154 

2,237 
2,164 


1,710J 


1,778 


120 

50,501 

1,440 

39.07 

190 

28,962 

1,440 

19.83 

120 

16,823 

960 

17.52 

190 

18,581 

960 

19.35 

120 

18,675 

960 

19.45 

V=0.143+0.08!^n 


Id. 


Id 


Id. 


Id. 


3.12 


1.83 


1.63 


1.79 


1.80 


7.263 


4.260 


4.326 


4.751 


4.777 


Bélumt  $yiu>pUqm  dai  rmktrdkM  «xpàrimenitOeê  fàtH 


TERnunims. 
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mHUUeun  m  usage  dans  Ut  houillères  du  2*"  district  des  mines. 


rOBCB 
■OTAICB 


ea 
.-▼■p. 


TtATAIL 

CTILI 

da 

TentiUtcar, 


CBARBON  CONSOMMÉ 


Diriisi, 

en  kilof . 


CBITAL 
CTILIti, 

en  kilof . 


▼APBCI  CONSOMMIb  , 


CIBTAl 

en  kilog. 


CIITAL 
OTlLlfi, 

en  kllog. 


OBSiaVATlONS. 


Î0J37 

5.41 

5.50 

10  55 

33.00 

63  30 

Il  90 

7.Î5 

5.30 

8.26 

31.80 

49.56 

537 

i.81 

656 

12  55 

39.36 

75.30 

9.05 

594 

5.47 

831 

32.^ 

49.86 

IS^I 

6.90 

5.39 

10.35 

3174 

62.10 

12.15 

8.61 

5.18 

7.31 

31.08 

43.86 

ISjU 

704 

5.16 

10.04 

31.56 

60.24 

7.45 

3.76 

588 

11.66 

35.28 

69  96 

8.46 

4.8S 

5.13 

901 

30  78 

54  06 

537 

2.82 

656 

12.51 

39  36 

75.06 

13.70 

7.69 

5.09 

908 

30.54 

5i.48 

11.21 

697 

509 

8.20 

30  54 

49.20 

4.88 

2.84 

6.24 

10  73 

37.U 

64.38 

13.74 

8.51 

5.12 

827 

30.72 

49.62 

14  93 

8.05 

6  59 

1223 

39  54 

73.38 

8.95 

597 

5.22 

7,83 

31.32 

46  98 

12.46 

6.92 

5.07 

9.14 

30.42 

54  84 
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SOITB  DB  L*A1f1VBXB  N°  6. 


Frais  de  réparation^  d'entretien  et  journaliers  de  ces  ventilateurs, 
pendant  la  2*  année  de  leur  mise  en  activité. 


Huiles  et  graisses 

Chaorre .  . 

Étoupe  

Coassinets 

Main-d'œuvre 

CharboQ ', 

Totaux.  .  .  . 


PUITS  w"5. 

Ii5.20 
7.50 
5.36 
364.46 
360.00 
866.50 


PUITS  V?  5. 

11520 
7.50 
3.36 
182  23 
560.00 
894.25 


1,717.02   1,562.54 


Note  de  la  direction.  La  liépense,  pour  les  coussinets  détériorés  et  remplacés 

pendant  cette  année ,  est  assez  élevée  à  cause  des 
expériences  qui  ont  été  faites  ;  nous  croyons  qu*elle 
sera  moins  importante  à  l'avenir. 


VENTILATEURS.  ^81 

SUITB  DE  L*ANNBXI  MO  7. 

6  mètres  cubes  de  pierre  pour  fondation,  compris 

journées,  à  70  fr 420.00 

Main-d'œuvre  de  139"»',9i  maçonnerieà  fr.  i.30.  .  i8l.98 

84,000  briques  à  fr.  6 ,  y  compris  le  mortier.  .  .  .  504.00 

77"%08  terrassement,  à  fr.  0.25 19.27 

Dix  journées  extraordinaires  de  maçon  et  dix  de  ma- 
nœuvre   51.00 

Toiture  du  bâtiment  de  la  machine ,  environ.  .  .  .  200.00 

Portes  et  fenêtres  du  bâtiment 70.00 

Plafonnage  du  bâtiment  de  la  machine 30.00 

Journées  de  charpentier,  dix  journées  iir.  2.25  .  .  22.50 

Cuir  employé  pour  portes,  etc 25.00 

Portes  et  dapeU 75.00 

Total 4,978.75 

{Signe)  Progneaux  ,  directeur-gérant. 


f82  aiHBS- 

Aniii»  ii>  S. 

Charbimnage  de  tlonetao-FoiUaine,  à  Monetau-^v-Sambn . 
(PdIud*3.} 

DÉPENSES  DE  PHEHIEIl  ÉTABLISSEMENT  d'dNF  VIS  PNBDIATigCE. 

Construction  des  bâtimcnls 1,886.71 

Machine  de  ta  forcede  huit  chevauxavec  vis  d'aérage.  3,100.00 
Deux  courroies,  pesant  ensemble  60  kgr.,  i  fr.  2.90 

Jekilogp 174.00 

Total 4,160.71 

DÉPENSES  lENSDELLES  POUR  LA  MiBGBB  DB  LA  HiCBIRE. 

Si  litres  huile,  k  fr.  0.8S 43.35 

Chanvre,  minium,  étoupes,  etc 6.60 

HéparatioD  et  usure  des  courroies 1S<00 

Réparations  diverses  &  la  machine 3.00 

Deux  machinistes,  it  fr.  1.00  par  jour 60.00 

ToUl 137.95 

(Suffit)  Btvonr,  direettur-^iraïa. 
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ment  que  Ton  pourra  donner  aux  travaux  d'exploitation 
pratiqués  par  un  puits  ;  de  la  suppression  d'un  ou  de  plu- 
sieurs si^es  d'extraction  dans  les  charbonnages  où  Ton  est 
obligé  d'en  tenir  S  ou  6  et  même  davantage  en  activité  pour 
situ&ire  aux  demandes  des  consommateurs  ;  de  la  diminu- 
tion des  frais  d'entretien  des  galeries,  car  elles  serviront 
pendant  moins  de  temps  puisque  le  déhouillement  pourra 
ilrei^ré  avec  plus  de  rapidité ,  etc.,  etc.  Pour  établir  en 
diiCres  ces  divers  avantages,  il  faudrait  entrer  dans  beau- 
coup de  détails  sur  l'exploitation  proprement  dite  ;  mais^  le 
cidre  de  cette  notice,  ne  comportant  pas  de  tels  développe- 
ments, nous  devons  nous  borner  ici  à  signaler  ces  divers 
points  a  Tattention  des  exploitants  de  mines. 

Ions  y  le  30  décembre  1851. 
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afin  que  le  pont  étant  ouvert^  ia  passerelle  se  mit  au-dessus 

de  la  eulëe  et  ne  fit  pas  saillie  sur  l'ouverture  du  passage, 

pi.  T,  Gg.  3. 
La  disposition  des  assemblages  et  la  forme  des  pièces  qui 

composent  le  pont  mobile  sont  indiquées  avec  assez  de  dé- 
tails ^  pour  qu'on  puisse  se  dispenser  d'en  donner  une  plus 
ample  description.  Pour  ne  pas  compliquer  les  figures  de 
deuils  qui  ne  concernent  que  le  pont  fixe ,  on  a  indiqué . 
pi.  T,  fig.  2  et  3  et  pi.  Ti,  le  dessin  d'un  pont  tournant  de  ce 
système,  isolé  de  toute  autre  construction.  Il  a  été  supposé 
droit,  pour  mieux  &ire  apercevoir  l'agencement  des  pièces 
qui  le  composent .  le  biais  eût  en  partie  masqué  les  ajus- 
tages. 

Bans  la  pensée  que  ce  système  pourrait  trouver  parla 
soite  quelques  applications ,  on  a  cru  devoir  compléter  cette 
Rolice  par  le  détail  estimatif  de  ce  qu'eût  coûté  l'exécution 
do  pont  projeté  sur  la  Sambre,  pour  le  chemin  de  fer  de  la 
(odëté  des  Charbonnages  réunis. 

Ces  dépenses  ont  été  évaluées  à  la  somme  de  <  7,000  fr. , 
stvoir: 


POUH   LA   RECONSTRUCTION   PARTIELLE   DES   PERRÉS 

SUE   LA   RIVE   DROITE. 


TerrafMmenU,  foaille  et  remblai.  250°*'  â  fr.  0  90.  225  »i 
Pitou  de  5  met.,  batu^e  compris.  iOpièc  à  fr.  20  •.200  » 
MpUMliet,  id.        id.        3^,750à  fr  i50    ..562  50^ 

Chapeaux  en  sapin  de  Riga ,  de 

Sr  qualité l"*.7»2à  fr.  120    ..  215  Oil  ^  ,_„  _. 

«afooaerie  en  moellons  bmu.  .  .55°'%750à  fr.     8  50.  473  88/  ^'^^  ^^ 
M.      de  parement  en  moel- 
lons smilés 33"',660à  fr.   12    ».  405  92^ 

Pierre  de  taille  pour  les  tablettes 
dea  perrés 3"'        à  fr.    85    ».  255    *i 
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rations  quils  nécessiteront  pour  être  remis  en  état  d'exploi- 
tation seront  peu  importantes. 

Nous  croyons  que  ce  procédé ,  qui  présente  à  la  fois  célé- 
rité ,  sécurité  et  économie,  pourra  être  avantageusement  em- 
ployé pour  Textinction  des  incendies  dans  les  mines ,  la  faci- 
lite que  présente  l'exécution  et  le  peu  de  frais  qu'elle  exige, 
permettront  au  moins  d'en  tenter  l'essai  avant  d'avoir  re- 
cours aux  moyens  employés  jusqu'à  ce  jour. 

Mons,  le  30  novembre  18S1. 
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En  prenant  le  Yolume  théorique  adopté  par  H.  Jochams 
(^4"*);  et  conforme  aux  mesures  prises  par  II.  Ponson ,  on 
Irouye  au  lieu  des  chiffres  ci-dessus  0,  SI ,  0,6!2;  0,50  et 
0,66,  soit  pour  moyenne  «=0,57. 

Fentilatetir  du  siège  n*  3  du  Gouffre, 

Pour  ce  ventilateur  j  ai  pris  pour  base  les  cinq  expériences 
dontles  résultats  sont  consignés  :  pour  la  première,  à  la  p.  53 

dece  Tolume;  pour  la  deuxième,  à  la  p.  35,  el  pour  les  trois 

éernières,  au  tableau  de  la  p.  36. 


ï 

n 

Q 

«' 

Q-Q' 

H 

i/ff 

'    «      ' 

L 

40 

lS,liO 

i26o2 

2,508 

il 

6.4 

0,40 

83.a 

12,566 

8,610 

5,956 

75 

8.C6 

0  45G 

59,2 

14,837 

H,486 

3,35i 

iC 

C,78 

0,49 

31,2 

H,809 

9r^a8 

• 

2,11! 

i 

1 

i        30 

5;j 

0,14 

23 

8,705 

1 
4,204          i^OI 

1 

8G 

i 

! 

1 

i       9,27 

0,48 

U 

oyepne.  . 

0vl55 

i 

On  voit  que  dans  ce  ventilateur,  malgré  les  grands  écarls 
de  vitesse  et  de  pression,  la  valeur  de  «  conserve  une  con- 
stance remarquable. 

In  prenant  le  volume  théorique  de  24°*';  on  trouve  res- 
pectivement 0,526— 0,54— 0,62— 0,56  et  0,54,  soit  en 
moyenne  «=0,557. 

12 
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VAVUBAII  N^  4. 

5 

» 

Q 

Q' 

Q-Q' 

H 

»/H 

• 

a 

1 

S9 

fi,761 

11,180 

3.381 

54 

7,4 

0,484 

s 

30^ 

ii;h)6 

9,8i6 

1,660 

50 

6,48 

0,302 

3 

Sl^ 

9^387 

7,646 

1,741 

30 

4,47 

0,40 

M07eDD( 

i 

0.393 

Feniilateur  de  Marcinelle-Nord, 

Les  deux  expériences  qui  ont  fourni  les  chiffres  consignés 
m  tableau  suivant,  sont  rapportées  pp.  74  et  76  de  ce  vo- 
lune. 

TABLEAU  %"*  5. 


r 

fi 

Q 

Q' 

Q-Q' 

H 

Ku 

a 

1 

30,4 

38.4 

1 

11,506 
14,534 

7,401 
11.539 

• 

1 

4,1145 
2,995 

60 
45 

7,75 
6,7 

0,532 
0,447 

0,486 

Moyenni 

B 

Ainsi,  il  résulte  des  calculs  consignés  dans  les  cinq  tableaux 
fd  précèdent,  que  pour  les  ventilateurs  soumis  aux  expé- 
riences, les  valeurs  de  «  sont  les  suivantes,  lorsque  Ton  sup- 
pose, pour  tous,  le  volume  théorique  égal  à  22,708. 
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uDe  lelear  donnée  de  Q ,  l'influence  de  la  valeur  de  H  sur 
l'effet  utile  et  la  dépression  pour  laquelle  la  yaleur  de  E  est 
mmaximum.  Gela  nous  indiquera  les  circonstances  les  plus 
ÛTorables  à  l'emploi  des  roues  pneumatiques. 

Cherchant  la  dérivée  de  la  valeur  de  l'effet  utile,  en  consi- 
dëraot  H  comme  variable,  et  l'égalant  à  zéro,  on  trouve 

Q(H+/0(Q-i-Hb-(QH  — H^)Q=0; 

d'où  i'oa  déduit  : 

H"'  +  3/»'H'=— ^*--' 

hisons  dans  cette  équation  |/  H  ===  x  ou  H  =-x'. 
Doos  aurons 

a 

(fqoation  très-facile  à  résoudre,  en  substituante  A',  aetQ 
leors  valeurs  numériques.  On  trouvera  ainsi  la  valeur  dell=x' 
qui  donne  le  maximum  d'effet  utile. 

Sachant  que  Q=  1 1 .354  pour  30  tours  par  minute,  et  en 
admettant  que  «  =  0^44  et  h'=H,  nous  aurons  l'équation 
nomérique 

X  +  Sx  24x=»= , 

^  0,44         ' 

ou  x'  +72x=  1238,6. 

D'où  l'on  tire  x=8,S4 

H=x*=72,93. 

Ainsi ,  dans  ces  conditions ,  l'effet  utile  maodmum  corres- 
pond à  une  dépression  de  72,93 ,  soit  73  millimètres  d*eau. 
Cet  effet  utile  est  : 

(il,554-8S4xOU)75^ 

11,554(75+24)  ' 

La  valeur  de  H  qui  correspond  au  maximum,  et  l'effet  utile 
iownéme  s'élèvent  lorsque  Q  augmente;  ils  diminuent  dans 
le  cas  contraire.  Ainsi,  si  au  lieu  de  30  tours  de  lapparcil  de 


f  •  ■" 


Im  talean  de  H  comprises  %iâ^lS(r^''4MS^fiSAIraMm.nMl 
montât  gue  cet  elfotiU6|e>;  qaok|lie  moindrél^  ^  '^acoté 


!       tf        • 


Appehiit:      .,,^,      _. 

R  le  rayon  extéheuc  d«î  raaéÂ.pp^dibitifiiei ; 

r  la  moitié  de  la  distance  des  axes  ; 

I .  It  lbii8aeiir'dA.nMe6  ; 

n  .la' Aotnbre  des  tours  par  nûnvte  ; 

Q  le  yolnme  théorique  par  seconde  ; 

Q'       id.      pratiipie-par  seconde; 

H  la  déppessioA^prodtjUe  toxprio^^  onUimètnes  on  fia 

fcilpg.  par  mètre  carré;  ^ ,  ,  - 

K etifif'iJtNKE  tepm^  constants rdatifii  VmwareoMm^ 
l'autre  auxrésistances  expriméas  eo  kilog.  par  màlr» 
.    ..carré.;  ,,..    ,  ■         .,-,..(.      ..'■•    ♦*;  . 

nous  ayons  trouvé  les  résulta  tjssnixv^ts  * 

1**  Le  Tolume  théorique  produit  par  une  réyointion 
donné  par  l'expression 

V=2(3,14R*— 3,40r*)'- 
2°  Le  volume  théorique  par  secoode  est  exprimé  par 

^  60 

Z^  Le  volume  pratique  par 

Q'«.Q_«V/H: 
i*^  Le  travail  réalisé  par 

(Q-*/r)H. 

5°  Le  travail  total  transmis  au  ventilateur  par 

Q(H  +  A'). 
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fort  employé  dans  la  province  de  Liège  (■).  Les  antres  renli- 
lateurs  à  mouvement  circulaire  de  tnnslalion ,  nenchètent 
par  aucun  «va  otage  saisîsssbie,  leur  plus  grande  compli- 
cation. 

Parmi  les  ventilateurs  à  force  centrifuge,  il  ne  reste  en  ac- 
tif ité  que  le  ventilateur  Letoret  qui  se  rapproche  le  plus  des 
ventilateurs  primitifs ,  mais  qui  est  d'un  établissement  moins 
facile  que  le  ventilateur  Lesoinne. 


CHBMM»  •■  rsit. 


NOTICE 


IVI  Cl 


APPAREIL  DIT  :  CHARGEUR  MECANIQUE; 

FA»M.E.  JAVAL, 

DiaCCTlDR  DE  CRAIBOKN AGES  l!f  BBLCIQl'B. 


Dans  un  grand  nombre  d'industries,  les  produits  acquiè- 
i^nt  par  ia  main-d'œuvre  la  majeure  partie  de  leur  prix  ;  les 
procédés  mécaniques  les  amènent  souvent  à  réaliser  leurs 
plus  clairs  bénéGees.  C'est  un  principe  passé  de  nos  jours  à 
l'<^tat  d*axiôme  ;  ses  applications  sont  incessantes  et  les  ré- 
sultats auxquels  il  conduit  ont  pour  l'exploitant  cet  avan- 
I^Se ,  qu'en  augmentant  ses  bénéGees ,  il  lui  fournit  en- 
^re  les  moyens  d'accroître  Timportance  de  ses  opérations, 
•^ous  avons   vu  les  richesses  que  recèlent   les  entrailles 
^^  la  terre,  élevées  d'abord  à  grands  frais  et  en  faibles 
P^Mies  par  la  main  de  l'homme,  au  moyen  de  bouriquets 
^^  de  treuils  ;  puis  par  des  manèges  à  chevaux ,  dont  nous 
•^Iponvons  encore  les  constructions  ;  et  Gnalement  par  des 
'^dchines  à  vapeur.  Tous  les  jours,  les  appareils  employés  à 
^^  Service  reçoivent  de  nouvelles  améliorations. 

Dans  cette  notice,  nous  avons  particulièrement  à  nous 
^^^^per  des  progrès  constatés  dans  le  mode  de  chargement 
^^  bateaux ,  en  matières  telles  que  charbons ,  cokes ,  mine- 
"^^is ,  chaux ,  terres ,  etc. 

Grue  pivotante.  —  En  France  et  en  Belgique,  plusieurs 
exploitations  importantes  conduisent  leurs  charbons  aux 
ports  d'embarquement  dans  des  caisses  carrées  en  bois,  d'une 
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I 
II 
I' 


Maibre 
di 

iMr» 
df  TAxe 

des 
dtBUes. 


Dnrée 
des 
expé- 
riences, 
en  se-  ! 
eondes. 


nombre 
de 


des 
alleltes, 
par  se- 
conde. 


Vitesse, 

en 
mètres, 
p«r  se- 
conde , 

du 

courant 

d'aJr. 


Volume 

du 

courant 

d*alr, 

en 
mètres 
cttbes^ 
par  se- 
conde. 


OBSERVATIONS. 


' 


S,170 
7,834 


480 
480 
480 


10.77 
11.43 
16.32 


1.06    3.120 

i 
1.11    a220.>) 

1.53    3.060 


Formule  d«  rinstniment  : 
V- 0.143 +  0.08:(n. 

Température  ioiérieure  «  16^. 
Id.         extérieure  a  10". 


L'observateur,  resté  à  la  surface,  a  constaté,  pendant  ces 
trois  expériences,  d'un  côté,  que  les  roues  du  ventilateur,  ainsi 
qoe  le  volant  de  la  machine  motrice,  avaient  marché  successi- 
Tement  à  raison  de  20 ,  25  et  32  révolutions  par  minute ,  et 
de  l'autre,  que  la  dilatation,  produite  par  l'action  de  l'appareil 
dans  l'atmosphère  de  la  mine,  avait  été  mesurée  succesivement 
par  des  colonnes  d'eau  de  6,  9  et  46  millimètres  de  hauteur. 

Il  ressort  donc  des  données  qui  précèdent ,  que  le  groupe 
de  tailles,  au  nord-est^  de  la  couche  de  Huit- Paumes ,  lequel 
occupe,  pendant  le  poste  de  jour.,  58  ouvriers,  est  aéré  dans 
funitéde  temps,  par  2"»\120, 2"»',S50  et  3'»',bG0,  selon  que 
|c  ventilateur  fait  20,  23  et  32  révolutions .  durant  une  mi- 
note.  D'où  il  suit  que,  dans  chacune  de  ces  circonstances,  ces 
ateliers  sont  assainis  à  raison  de  37 ,  4i  et  33  litres  par  ou- 

'  S) 

(pCe  volume,  pour  être  en  rapport  avec  les  deux  autres,  devait  être  de 
^  ^«î50,  c'esl-à-dire  que  le  courant  d'air  devait  être  animé  d'une  vitesse  de 
i«75,par  seconde,  dans  son  passage  dans  la  galerie  où  se  faisait  l*expé- 
2^^.  En  effet,  nous  avons  caleulé  que  les  premier  et  dernier  volumes 
*~îi20  et  3'°'',0C0,  formaient  respeclivcmcol  les  30/100  et  37/100  des  vo- 
^a^s  d'air  qui  descendaient  danv  la  mine,  soit  en  moyenne  0,58.  Il  CKt  donc 
^'^Ue  que,  pendant  la  seconde  observation,  il  y  a  eu  une  perturbation  dans 
'*QMrcbe  de  l'anémomètre,  oo  plutôt,  dans  la  circulation  du  courant  d'air, 
^'i<|ee  les  résultats  de  la  première  et  de  la  troisième  expériences  concordent 
^Bsêes  limites  satisfaisantes. 
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Or,  nous  MTOf»  <qae,  dans  ces  deux  épreuves,  le  ventila- 
leur  de  Boubiér  n^  débite  respectivement  que  6"",  874  et 
S'^jiftS  d*air,  parseconde. 

Four  ne  laisser  aucun  doute  dans  les  esprits  sur  la  supë- 
rioritë  des  ventilateurs  Fabry  du  premier  système,  nous  avons 
procède 9  le  30  mai,  à  des  expériences  comparatives,  sur  un 
appareil  du  second  système  de  très-bonne  construction ,  éta- 
bli récemment  sur  le  puits  St.^jivguste  de  la  mine  de  Baye- 
moni,  i  Marddenme^iu^PofrU ,  en  remplacement  d'une  ma- 
chine A  cuves. 

Roas  indiquons  dans  le  tableau  suivant  les  résultats  de  ces 
dernières  observations  ('). 


Mllll- 


10 
19 


loakradctMn, 

par féconde, 

dMailM 

daranéBMDiètre. 


«•l 


2. 


.05 


S7.49 


3S90 


83.04 


S6.98 


35.S1 


TltctM, 

en  mitret  » 

parteeoadet 

de  l'anémomàtre. 


rM. 


ii»2. 


S.03 


2.48 


S94 


S04 


S.46 


3.16 


Tolane , 

en  mètres  cnbet, 

par  seconde. 

d'après 

ranémométre. 


I»i. 


if»2. 


5.84S    5.900 


7,178 


7.114 


S.SOSr  9.138* 


Tolame 
moyen , 
par  se- 
conde, 
'   en 
mètres 
cotes. 


5.871 
7145 

8.820 


OBSERVATIONS. 


Formules  des  anémomè- 
tres : 

V-0,U3+0,085n.-in 

V«0.170-H).08î)n.-N"2 

«L^aoémomèlre  n^i  était 
au  bas  de  la  paierie,  et  l'a- 
Démomètre  or  2,  en  haut. 


En  comparant  ces  résultats  avec  ceux  obtenus^  le  9  mai^  à 
la  mine  àeBoubier,  on  voit  que,  pour  des  vitesses  égales,  le 


C)  La  section  de  la  galerie ,  où  les  expériences  se  faisaient ,  mesure  2"^892 . 
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traction  et  d'épuisement,  ainsi  que  des  chemins  de  fer  et  des 
rivages  nécessaires  à  l'écoulement  des  produits.  Cependant 
il  serait  impossible  d'utiliser  ces  belles  machines  d'extraction 
etd*épuisement,ces  beaux  chemins  de  fer  et  rivages,  sil'aérage 
venait  à  manquer  dans  la  mine. 

Nous  croyons  donc  que ,  lorsqu'il  s'agit  de  la  création  d'un 
siège  d'extraction ,  on  ne  doit  pas  regarder  à  quelques  mille 
francs,  pour  le  doter  d'un  ventilateur  d'une  grande  puissance 
d'action,  quel  qu'en  soit  d'ailleurs  le  système.  Nous  nous  es- 
timerions heureux  d'avoir  pu  contribuer,  dans  les  limites  de 
nos  faibles  moyens,  à  faire  prévaloir  ces  idées  qui  touchent  de 
si  près  à  la  prospérité  de  nos  exploitations  et  à  la  sûreté  de 
nos  nombreuses  populations  houillères. 

Charleroy,le  10  juin  1832. 


'il 
:i 


f 

'»• 
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Il 
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RAPPORT 

rm  A  LA  COMMISSION  DES  PROCÉDÉS  NOUVEAUX  SUR    L*CMPLOl 

DE  LA  MARNE  DU  LUXEMBOURG, 

COXMK 

POUZZOLANE  ARTIFICIELLE; 

,Aa  M.  GH.  ANDBIE8, 

IjtGÊMEUI  DIS  PONTS  ET  CHACSSÉBS. 


le  terrain  jurassique  qui  forme  la  parlie  méridionale  de 
b  province  de  Luxembourg  fournit  une  marne  argileuse  ^ 
Qidaogee  de  matières  organiques,  que  les  expe'riences  de 
'•  llogënieur  des  mines  Poncelet  représentent  comme 
très-propre  à  servir  d'amendement  aux  terres  de  TArdenne, 
nit  en  remployant  à  l'état  naturel,  soit,  plus  efficace- 
nient,  en  la  soumettant  préalablement  à  un  certain  dcf^ni 
de  caldnation.  Dans  ce  dernier  état ,  les  marnes  peuvent, 
constituer,  comme  on  le  sait,  d'excellentes  pouzzolanes  pour 
b  fabrication  des  mortiers  hydrauliques,  et.  à  U  suite  d*une 
QOOHQDDication  sur  ce  sujet,  faite  par  S.  Poncelet  à  .V.  l'in- 
specteur général  des  mines ,  la  commission  des  procéd^-s 
nouveaux  a  été  chargée  d'examiner  la  valeur  de  la  marne  cil- 
cinée  comme  substance  pouzzolaniqne. 

Disons  d'abord,  à  cause  de  l'intérêt  spécial  qu'oiTre  cet tf; 
drooDStance  dans  la  province  de  Luxembourg,  que  le  banc 
flumeux  qui  s*étend.  au  sud  d*ArIon.  jusqu'à  la  Veuse.  con- 
tient des  matières  orjjafiiqnes  en  assez  grande  abondari^vo 
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vice ,  les  chemins  de  fer,  les  postes  et  les  télégraphes  de 
FÉUt. 

Nous  espérons  que  le  présent  travail  pourra  contribuer  à 
faire  connaître ,  comme  elle  le  mérite  ^  une  invention  natio- 
nale à  un  double  titre  :  par  son  auteur  et  par  son  objet. 


•    .  ..  :liy< 

-,     :    ■  ■'   ni».-.' 

■■■  .■:•■■  .    .,,  !. 


I  ..■ 


l   '1 


ijiu^i  3i)7ïlom  ]<•>  -il:»     •i;/.riîjill    A)  n-j^ni  :'    :  tn 
)b ebuJidcfi'l  ï>nr,I»  Jn*>in"^<ij'>îij)rllRff!  înor  f.]i\\/}.uU\/'\  ^ 


>l-    .  iJtbïÉMfBAKÇilS  PLACÉS  AU  FOND  DBS  TBAVAOX. 

Charbonnage  de  St.-Martin,  à  Marchienne-au-Pont.  La  con- 
cessi6il  de  St.-Martin  est  exploitée  par  trois  sièges  d'estrac- 
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J"'"'     ''litDICATION  DBS  CONDUITES. 

l'ij     II'.'  i 


Profon. 

dmirt 

«t 

longueurs. 


Stetloni. 


Capacités. 


ilil 


I': 


lui    : 


Bouveau   supérieur   d'aérage ,  jusqu'au 
puits  d*appel 

Il 

Deuxième  courant  partiel. 


SP  Nouveau  de  traînage ,  au  nord ,  jusqu'à  la 
première  branche  de  la  couche  Catula. 

I  Costresse,  à  l'est,  dans  celte  couche. 

Plan  automoteur  conduisant  à  une 
taille  parallèle  à  la  direction  .  .  . 

Taille  dans  cette  branche 

Galeries  intermédiaires  ou  rueUetteâ 

Montée  Jusqu'au  troussage 

Troussage  jusqu'au  pied  d'un  bure- 
quin 

Burequin  Jusqu'au  bouveau  supérieur 
d'aérage 

Costresse,  à  l'ouest,  dans  la  même 
couche 


S 


Taille  servant  à  conduire  la  voie  et  à 
préparer  les  gradins 

Trois  tailles  en  gradin, suivant  la  di- 
rection  

Galeries  intermédiaires  ou  ruelUtte». 

Galeries  de  retour  de  l'air.  Jusqu'au 
bouveau  supérieur  d*aérage  .... 

Continuation  du  bouveau  de  traînage, 
jusqu'à  la  deuxième  branche  .  .  . 

Costresse,  à  l'est,  dans  cette  branche. 

Taille  sur  niveau 

Trois  tailles  en  gradins,  suivant  la 
direction 

RuelUttit 

Galeries  de  retour  de  l'air  Jusqu'au 
bouveau  supérieur  d'aérage   .  .  . 

28^  Bouveau  d'aérage ,  Jusqu'au  burequin,  où 
le  premier  courant  partiel  se  constitue. 

28*  Reste  de  ce  bouveau.  Jusqu'au  puits  d'ap- 
pel    


Totaux  et  nombre  moyen.  . 


M. 

70 


97 
140 

6 
18 
«5 
35 

108 
S4 

130 

10 

78 
43 

260 

ta 

160 
10 

78 
43 

115 
143 


8,^)53 


M». 

1.50 


3.68 
S.25 

3*96 
3.40 
1.00 
1.80 

2.i3 

S.54 

2.55 

3.00 

3.00 
2.25 

2.55 

3.68 
2.88 
3.00 

3.00 
2.25 

2.88 

4.50 

3.57 

365 


105 


357 
315 

24 
43 
15 

63 

236 
61 

332 
30 

234 
97 

663 

202 
461 
30 

234 
97 

634 

-495 

518 

11,130 


..).■>; 


«     I  :   I 


•FWW' 


•pi  (M» 


I  '  •'  ■ 

nfib  iisil  uob'iodrb  »;'),':i.r;i>fi,  i**"  r^'^tSJL? 


J  B  ogBibB'b  2)iuq  nb  Jiubno-)  lup  oho 
>b  IbJoJ  97^Biil  9I  Mf>flim'ioJf>b  ob  nflc  .^ 


»? 


►a«olg  iflu^T9Mfoio>-rr.V 

16**      /  PUniautomoleurf 

•   I 

17^  1 1  CoitrMM  coDdiilMiit,  à  IVwest,  à  la 
I  /     taUle  n*  4 

18®  I  f  CoitreMecoadiiitant,àreit,àlauailo 
V     n**  5 

19^  Taille  n*  4 .  oùle  premier  courant  partiel 
•e  recontUtue 


•••«§• 


%(f  TroiMMf e  coDdulfaot  *  la  taittt  n*  K. .  . 

9f;*,Tai|eta*Baérétàral)at-feBC 

-M?  TroutMge  J«ii|Q*«ii  pied  dalamoatée,  ot  ' 
le  courant  principal  te  recontUtae  .  .  . 

Deuxième  courant  parM. 

23»  Plaos  aulomoteurtà^TO  mètres,  à  l'ouetl,  | 
du  bouveau  de  traloage ,  et  au  sommet 
desquels»  il  7  a  sous-division 


D  TO 


doioo 


I  9  J 


!T^  qfqB'b  oppim^^ 


3fnon  9nG  j  ^^-^ 


i.l(T  ,  9  li^moflfbflc'J 

iOa/l  .»ll:i|  -,},6Bf., 
MB 


100 


100 


110 

Si 

I 


100 

140 

U 


S.70 
1.70 

ÎM 
IJO' 

1.81 


.     «Ml    »: 


S.70 
S.70 
2.40 


%4°   Al  Costretse,  i  l'est,  Jusqu'à  la  taille  n°6 
86°  I  [  TBiile  n*»  6 

aOt;iS  I iTr(*U8^9J  Jusqu'à  la  montée,  éùM 
r  .,  "  V.  'couraol,  principal  se  reconstitue  . 

,  L't,!:/'*^:.-'  -'L  u-.ïïl  .:'       >    ■  .,■....■ 

27°       /  Cosiresse.  à  Touest,  conduisant:!  la 
I  1      taille  n°  7.  ...  ! :VrT: 

4*^|rMlil?a|rfeW»q'ù^'  la  i^ionti^é;  dont  il'     ''^  '^^^ 

bqqr/l;  f)'»nî(ir)jl  >    ■>  ■!.  !i  :••!  »*  '  ■.•:    1  "TtTp  ■■!■ 


m-. 


961 


S70 

S78 

18 

I'    1 


1 1 


î'-.t  ».    ■!     J.l'"'î)J- 
i 


4C6  iiubs.  —  «rbétb-coffit. 

û  rinveoteur  conseot  à  lui  fiiire  subir  les  modiScattoDS  que 

nous  avons  indiquées  ('). 


(1)  Ud  brcnt  dImporUUoo  «  été  prii  pour  du  tppirall  qal  m  rapproche 
beaucoup  da  celui  que  noui  TeDont  d'éliminer.  Nom  ne  iiToni  donc  1  qui 
r«*leai  l«  priorité  de  rinTtDtloni  11  Énrtll  Mltl  pour  nom  prononcer  qoeDoni 
«Milont  pn  comptrer  let  tut».  Ui  queiUon ,  khii  ce  rapport,  reate  enUtre. 
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part  étaient  de  nature  à  se  prolonger  pendant  plusieurs 
années,  s'élevaient  à  fr.  214^319  lie. 

Le  compte  suivant  résume  les  recettes  et  les  dépenses  des 
différentes  caisses  en  1854  : 


CAISSES 

PARTICULIÈRES 

DE  SECOURS. 

=^ 

TOTAL 

GÉNÉBAL. 

J.. 

Retenues 

sur 

lei  Miaires. 

Subventions 

des 
exploitants. 

TOTAL. 

1.    c. 

1    89 
1    90 
1    5D 
1    77 
S    80 
1    04 

PB.    c. 

104,105    43 
102,736      . 

7,620    91 
159,770    73 

4,418    83 
398    62 

PB.     c. 

36,294    13 
1,210    09 
7,620    90 

1,867    17 
398    62 

PB.       C. 

140.399    56 
103,946    09 

15,241     81 
139,770    73 

6,286      '> 
797    24 

PB.        C. 

308,179  45 
223,492    99 

52,225  04 
233,700    50 

22.891  80 
2,730    28 

1    63 

359,050    52 

47,390    91 

406^1    43 

843,220    06 

r  • 

CAISSES 

PJIBTICDLIÈBBS 
»B  SICOUBS. 

TOTAL 

G  <  NÉ  BAL. 

Avoir 

au  1"  janvier 

18:>2. 

Charges 

au  r'  janvier 

1852. 

C. 

01 

99 
40 

06 
40 

PB.        C. 

135.328    79 
103,946    09 

17,624    05 
122,316    22 

4,698    79 
797    24 

PB.        C. 

«70,927    80 
185,174    48 

52,146    45 
199,714    47 

18,363    85 
2,727    64 

PB.        G. 

344,500    17 

2a8392    29 
S8,432    88 

440,081    42 
30,410    71 
13302    30 

PB.        C. 

53,220    90 
38,906    09 
53,852      » 
73,694    40 
12,964    80 
l,ti81    65 

91 

384,711     18 

72:»,054    69 

1,146,219    77 

214,319    14 

—  1850,       —  — "    1  77  - 

—  1851  ,       —  — I  77  - 

le  salaire  de  la  journée  de  Iravail  du  mineur  n'aurait  donc 
^s  accru,  d'après  le  dernier  compte  rendu  de  la  caisse  du 
Cbûclfant  de  Mons.  Hais  en  1830,  l'ouvrier  n'a  été  occupé , 
OTmoyemie,  que  pendant  286  jours;  en  l8oi,  il  a  e'ié em- 
ployé pendant  294  journées. 

'■'il  ehatleroy,  le  salaire  itioyen  de  l'tlrtvrtf^r  miiieur  a  été 
évilùê  :'te(i"ï830.  à  fr.  t  68  c.  par'jrttlr;  cû  15fô(,  à 
fri'  t •  '84" ci  Ati "Centre,  pendant'  la  pfertitêfè  de  tes  arfnéei ,  i 
ftj;i4n>S5'l?2'C.'';  (iendaM  la  secortdé;  ktr.i   lOc.     '  ■" 

Ce  salaiie  moyen .  estime  en  1831,  dans  la  province  où  le 
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Pendant  trois  années  consécutives,  de  1848  à  4850,  il  y  a 
^u  déGcit  dans  les  recettes  de  la  caisse  commune.  L'adoption 
de  la  mesure  qui  a  fait  hausser  le  taux  de  la  contribution . 
(ortée  aujourd'hui  à  3/4  p  ""/o  des  sabires,  tant  à  chargé  des 
Mvriers  qu'à  charge  des  patrons,  a  remédié  à  cet  élit  des 
^choses.  Il  nous  faudra  examiner  senlemeut  comment  pro- 
Lgressent  les  dépenses. 

Dans  le  cours  des  cinq  années .  elles  se  sont  élevées  de 

ir4'Ki(,033  B7  c.  à  fr.  81,238  39  c.  L'augmentation  est  donc 

de  fr.  26,194  83  c.  Malheureusement,  rien  n'annonce  que 

cette  progression  s'arrêtera  prochainement  :  an  contraire, 

l'association  de  la  caisse  de  Charleroy  s'est  préparé  de  fortes 

charges  pour  l'avenir.  Examinons  le  tableau  de  ses  pensions 

et  secours,  pendant  les  cinq  dernières  années. 


IfOHBRI 

■OXTAifT 

ANNÉES. 

des 

des 

PEB80NHBS  SBCOUaVBS. 

PEXSIOKS.  ET  8BC0VRS. 

• 

PB.     C. 

4847 

487 

53,05318 

i848 

578 

65^33 

1848 

618 

60,550  48 

4850 

789 

69^03  75 

- 

1851 

855 

77^  25 

1 

M^I^UW    ■  ^«M>*   ■                                                                                  ■'    "H 

1                        ==- 

• 

*'•  .1. 


^La  réduction  moû(ientpniite  des  charges,  observ  ^e  en  1^49. 
I^^v1îbd(. surtout  i^U  r^diictîon  des  secourÀextfaoridinaires 
^^>?ordés  atix  ouyrîcrs  grièvement  blessés.  ,    .    ! 

Voici  y  par  nature  de|  secours,  le  relevé  des  personnes  sc- 
^^Urues  et  des  sommes  distribuées  en  18S1  : 


TOME  XI. 


DOCUMENTS  ADSHNISTftATIFS 


,11    ■!;■.  ,  îfr  (Il 


iini,'»,)iul«|/rj  I 


■';:;'MINÏ,^PPE.  PIES  TRAYAVX.P.VBWÇÇv.l.  •.i..'-.i' 


A.  ADMINISTRATION  CENTRALE. 

M.  K.  VAN  HOOREBEKE,  membre  de  la  chambre  des  repré- 
sentants, commandeur  de  Tordre  de  S.  S.  Maurice  et 
Lazare ,  grand-cordon  de  Tordre  royal  de  Taigle-rouge 
de  Prusse,  ministre  des  travaux  publics. 

Cabinet  du  ministre, 

M..DVPOIVT,  secrétaire. 

SECRÉTARIAT  GÉNÉRAL. 

MM.  J.  Partoes,  >{<5  chevalier  de  2« classe  de  Tordre  de  Taigle- 
rouge,  chevalier  de  nombre  de  Tordre  de  Charles  111 , 
commandeur  de  Tordre  de  la  légion  d'honneur,  com- 
mandeur de  Tordre  de  François  I®',  consul  général  en 
disponibilité,  secrétaire  général.  .     ,^  ,  »ImioI 

P.-J.Stas,  *i  directeur;  ,  ^, 

E  Delbarri,  id. 

ADMINISTRATION  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES  ET   DES  MINES. 

MM.  J.-F.  NoEL,  0.  >J< ,  officier  de  Tordre  de  la  légion  d'hon- 
neur, commajideur  de  Tordre  du  lion  néerlandais ,  di- 
recteur général. 

Wellens,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées. 

J.  CoGmouL,  ingénieur  ordinaire. 


PERSOHIIBL*  3 

M.  H.  Cabrt,  ^  ,  chevalier  de  l'ordre  de  la  légion  d'honneur, 
inspecteur  général  du  matériel  et  dea  voies. 

DIKECTIONS. 

Première  direetùm.  —  Service  général. 

MM.  J.  Melottb,  directeur. 
F.  GiifDEBiKN,  inspecteur, 
j.  Jansseivs,  sous-inspecteur. 
j.-B.RcMMEivs,       id. 
L.  GBtnoTf,  chef  de  bureau. 

Deuxième  direction.  —  Voies  et  travaux. 

Dirigée  provisoirement  par  le  directeur  général. 

MM.  N inspecteur. 

F.  Vandersweep  «  ingénieur. 
J..A.  GoFFAux,  chef  de  bureau. 
H.-F.  Beysbr,  id. 

Troisième  direction. —  Matériel  et  traction. 

MM.  J.'N.-A.  PoNCELET,  >J-,  directeur. 

N ,  inspecteur, 

A.  Belpaire,  ingénieur. 

F.-F.-D.  Ballieu,  chef  de  bureau. 

H.  DAIYDELIir,  id. 

Télégraphes. 

MM.  J.  ViifCBEiiT,  ingénieur. 

i.  GiRARDiif ,  sous-ingénieur. 

Quatrième  direction,  —  Exploitation. 

MM.  P.-A.  Eyckholt,  >]«,  ^  ,  chevalier  des  ordres  de  Taiglc' 
rouge  et  éa  mérite  civil  de  Saxe,  directeur. 
A.-J.  Strens,  >jf<9  inspecteur  en  chef. 
J.-B.  UrrrERBOBTEif,  sou»*inspecteur. 
i.  vander  Elst,  chef  de  bureau. 

Cinquième  direction,  -^Postes. 

M.  G.-L.-L.  BossABRT  9  HH  9  chevalier  de  Tordre  de  la  légion 
d'honneur,  directeur. 


TïichnanD  (T.-J.) 0  octobre  1830.  Gouverneur    de  li  provlDce 


inspECTeuss..  „,.,,,  ,,,  j, , 

Hiiui  (J.-B.) l!)3TrillS43.^    OiMsieur  E8D^il,^,f« ''^^. 

Rog«(?(.)-  -H SânoTeinb.iSM.    Bo  .H»p«oMMil  "wK  acV 

CodiD  (E  -F.) TO  julller  IMï.    ■  ■  .  ■     :  H-  '  sagouadiau 

GrattAfn  {Qyfi^.'°.°il'.^'> 'A  ISdéo.  t«*6.  -     (.a- ItsDiK  ne/ 

GeriidatdeScnnoise(J.-A.).  t5    —      —      — i  3-,J    nfbbo.^ 

Kninnicr(U.-S.) ihi;ol,3ic]|Uïo  C£ rtHipsuiuii 

Woltert''tÉl9!P  °.^M''M":  .  13    _  -_  l.  looiûau.; 

DeMrl(B-Ç.) 29  ll*Âfcri)18St)<7  £d  congé.  '    -^Joi»,. 

Delïhare (a'.I.) Il  février  1852. 


.    PBaSONNBL.  5 

nom  BT  raiROM.  n  u  Mtmiu  OMBftTATIOIIS. 

ING^iriBURS  'tM'dlBl^  'l^É  S*  d.ASSK. 

lUnerat(F;)  .........  SOjulUtfc  «MI.     Atnefeé  ««  oMitèM. 

Caiolh  (J.-L.) 50    -^       — 

«fiOf^li  (Ç.-F  )....•..  .sa  :<r-    1845.   .    Es  diip^oU»illté. 

Dtfîrtax  (N  ) 29    r-      - 

Éafai  ^.-i.) 22  Jaili     —        En  coufé. 

WeUent(F.) 5  août  1852.      AtttwhéjamlBltlère. 

*MM(B.J) 3     -       - 

INGÉNIEURS  DE    i'*  CLASSE. 

■aeide  ZDtter(J..J.)  ....  29  février  i8iO.  En  disponibilité. 

Lemiiien(E..F.) 30  Juillet  18i3.  Id. 

Petitjean  (P.-J.) —     —        —  Attaché  an  chemin  de  fer. 

O'SiUlifan  (H.-D.) —      —        — 

■anillui  (J.)  .  .  , 29     —     1845.    Attaché  à  l'école  du  génie  ci- 
fil  de  Gaod. 

SpliDgard(F  ) 29     —        —       En  disponibilité. 

De  Grand? olr  (L.) 8  août  l8i7. 

Spaak  (J.-C.-H.) 1*^  février  1850. 

Forret(J.-A.) •  .  —        —       — 

Dttmarais  (Th.-L.) —       —       — 

Dandelin(A.) 30  Juin  1850.       En  congé. 

Dainon(C-J) 21  octobre  1851. 

Houbotte  (C.-J.-J.) 23       -.        — 

Dcjaer  (A.-A.-H  ) —        —       — 

INGÉNIEURS  DE  2"  CLASSE. 

Cordonnier  (M.-J.) 15  juillet  1842. 

Belpaire  (Alp.) —     ^        —       Aiuché  au  chemin  de  fer  de 

rÉtat. 

LebeDs(Th.) 13  nofemb.  1842. 

Hauquel  (Victor) 29  juillet  1845. 

De  Perre  (J  -B  ) —     —       — 

■âtton  (S.-H.)  ...•....—     —       — 

CarêzOi.} 23  mars  1846.      En  disponibilité  sur  sa  de- 

''  mande. 

Dapré  (J.-L.-V.)  . 21  JoUlet  1845.     En  congé. 

Sierens  (L.) 1^  février  1850.  Attaché  au  chemin  de  fer. 

VaD  Hoere  (D.^F.)-  ..*;•••    -î^    .  --        —  W- 

D'EIhonDgne(V.-ai.) 4r:       —         —  et.. 

Van  Mens  (J.^.) -     ,*-        -    En  disponlhllHé,. 

Goddyn(L.-E.) —       —         -^  imi-  ^• 

Deelercq(Ph.} 23  octobre  1851^  /     — 

Cognkral  (J.) —  Attaché  au  ministèro. 

Gombert  (J.)  : .31  vara  1852. 


ft  DOCntBKTI  inUMTRATire. 

, .  ixGÉitiBtr^  ot  3*  eusse. 

BodM(S.-J.) S9  iuilloiIMS. 

Znber  (F  ) -—  — 

LamberlfT) fKttfriBW. 

Crtpln  (L.-L^J.} -     —  — 

Bernard  (J.-B.) ~     —  — 

Dcpcrmentler  (G.-J.-B.]  ,  ,  ,    —     —  _ 

LaiireDiiai(B.-P.) —     —  — 

BoudlD(E.-J.) -      —  -         AtucM  1   iéeolB  du  |«iit 

GOltOD  (B.-J.) —      —  —  ClTlldlGMd. 

Ubight  (J.-G.) —     —  —        Ea  coDgé. 

DeQii(J.-J  ) —     —  _  id. 

Nalacoi(L.| —     ~  ~        AliacbéaDch«iiUn  dahr. 

Rouneau  (T.-V) —     —  — 

Uclarcq(F) —      -  —  Id. 

GroiBI*  (I..I.-A  ). —     -  - 

Carei(E..I  -B.).  ..,....—     —  — 

Van  Etichen  (N.-fiO _.      _  _    '  |d. 

Pi^rtrd  (T) ^      —  — 

Huriau  (J.-B.) -      —  — 

DraginiiKl(D.) —      —  —         Encongt. 

Cille  (i.-J.) _      —  _ 

Pintard  (H.-J.) -     —  — 

Dédier  (F.) 3t  nl»ril8tl2. 

ADdrlei  (Ch.J —  Allaché  i  |-«coie  du  |<ilit 

ADdrie>(J.].  .      —  eivlldeCand. 

Marelle  (Hil.) - 

SOtlS-inCÉIllEUBS. 

Hombaax  (J.-B.) 8  icptembre  IBif  En  cDogc. 

Leclerc  |F  -c  -G.] 3  f*»fier  1846, 

Crespeile  [J.] — 


PERSONNEL*  7 

OATB. 
XOIIt  R  PftÉROSIS.  01  là  obiiuUb  OUiaVATIOlfS. 

■onvATioi. 

Dauge ^ 27  octobre  1852.    Ed  duponibillté. 

Derae?e —  Id.     .     • 

GONDDCTEUnS  DE  i'*  CLASSE. 

Ueiodrickx  (J.-L.-B.) 30  août  1831.        En  dUpontMItté. 

Wiiicq(A..J  ) 12  mai  1837. 

Groulard  (H.-J.) 24  juillet  — 

Herooet  (P.-N.) —     — 

Penant  (J.-B.) 11  août  1839. 

EDgeU  (Antoine) 28  décembre  1839. 

Ste?ens(G.) 28  décembre  1839.Attachéao  ministère. 

Gamler  (C.-F.-E  } 5  aTrUl8iO.         En  disponibilité. 

Van  Praet(J.-H.) 6     —     — 

PillementCJ  -B.) 10     —  1841. 

Tbibetart(G.-J  ) 15  Juillet  1842.      AtUché  au  chemin  de  fer. 

Unis  (E.) 13  novembre  1842.  Id. 

CanlTet(S.) 15  avril  1843. 

Van  Ringh  (H.) 10  octobre  1843. 

Jonckheere  (H.-A.-J  )  .  .  .  .    4  décembre  1844. 

Rousseau  (J.J) 29  juillet  1845.       Attaché  au  ministère  de  la 

Scbom  (J.-P.) —       —  justice. 

laminé  (J.-L  ) 4  octobre  1845. 

Diegerick  (F.-J.) —  — 

Dandelin(L.) l'Wévrler  1850. 

Hottequin  (P.-J.) .  .  .  .  ^  .  .  —  Attaché  au  chemin  de  fer. 

Dupont  (J.-B.) —  Id. 

Trouet(J) — 

Braibant  (Ch.-T.) — 

Piérart(E.-G.) — 

LamuryCA.-M.) 23  octobre  1851. 

Groulard  (V.-J.) — 

Dupont  (J.-P.) — 

Tbomas  (C.) — 

G0N0UGTE0B8  DE  2*  CLASSE. 


Courtois  (J.-P.). 30  août  1831. 

FooUine(F.) 6  juillet  1837.       En  disponibilité.' 

Scheepers  (M.) 30  octobre  1858. 

Bombeke(P  -J.) 6  avril  1840. 

Nef  (F.-J.) 10   -    1841.  Id. 

D€ihaise(J.-J.) ^    —       — 

Basse  (E.) —    —       — 

Rogier(J.) -    -       — 

Kempyock  (A.-J.) —    —       — 

De  Aguilar  (T.) —    — 

DeGreny(L.) —    — 
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8  DOCUMENTS  AOimSTRATIFS. 

l«WM*i:|.t|l(.l.i.  ....'^".i..  ««M««p(». 

Gilir(E-E) iOarell  IMl.  . 

Hentud (B.-A.) i_^.ii<  .  ■  ,   ,,, 

BIiIlel[V.-C.-J.) '    ^]:'-'l.  ■'"  ■■  ■ 

pcK*av)(A]   ......  .,,...         ''■'!_" 

Limquet  (C.-E.-p  X  ,'.        .  -  AlUcbé  au  chenrfn  Itérer 

ii«t(E.E.).'  .■.'.:.,"...  _  I    .    ■;;  i  .1,; 

rroc(j(J-B.) IB  Juillet  IMS, 

Colpaen(D.) _  ■■     "   '■"■■■■  - 

Silv*i*(ll.-&) _        ,  ■      '■  ■  ■■-■!  ■ 

BiUwur  (J.B.)  . 15  notenibre  i8«.  '   ' '- ^^ 

Dalgotal  (A.-J.) _  ■■-*■:■  •  '■' 

SttéOM)  (H  ] — 

I>c!ra«e(E..J.) 15  anil  ig*5. 

6iiiD0lle(J) XI  JuiD  iSU.         Edciid|«. 

PeUt(J  -B-J.) .  39  inUtet  184S. 

Theln  (H.) _  id, 

WaDUel(C.-F.-C.) — 

Dathr  (J.-B.-X.) _ 

BaMlii8(T) , 

DMreeR  (L.-C  ) —  AUicht  i  récole  da  gtatr 

Sereiia  (L.-F.'B.) —  cirti  ds  Gand. 

PeUt-JeaD  (J.-J.) - 

Creu  (F.) - 

HatliB(E.) i  octobre  18(S.    En  congé. 

Matbioli  [C  ) 8  uHlt  I8i7. 

SlnonU  (C.) — 

D««campi  (E.) — 

Peltonr  (P.-J)     <" Itiritr  1850. 

llant«Dii,J.'' —  Attacbéaucbcminda  t». 

oiF-C.) -  td. 


l*tv*»* 


r.  (P.-JO 


VBRMfNBL.  0 

DAtl 
It6at  Et  p1l(?roMS.  m  la  dctuiit  0MlirATr6!M: 


/    '    1 1.  •/ 


UTé(E.) 15  min  iS38. 

Dewint«r  (F  ) 17  noTcmbre  1838. 

Goedert(C.) 11  août  1839. 

Gefweio(M.) —                 AtUché  à  Pécule  Un  géàÙ 

Ricâille  (J.-J.) ^                   civil  de  Gand! 

Lumen  (L.-J) —                                                 •      '  / 

Scbanus  W  -M.-J.) — 

Cambier  (A.^*.) 30«ep(embre  1839. 

Daubrette  (G ) Il  février  18iO. 

Tiel«mant(F.)  . —                 En  congé. 

Monami  (R.-S.-A.) — 

Beime  (J.) 

GIroax  (L.) — 

Guillery  (Ch.-F.) — 

Segert  (J.-B  )  .  .  . 6  avril  i8iO. 

Vleux^ean  (T  -J.) — 

Vandeloo  (A  -T.) — 

Lctjeiine  (H.-H.) — 

l>eipreeU(E..A.) 10  avril  1841. 

Theunens  (B  ) — 

BetieliDg  (N.) _ 

Declercq  (C.-B.) — 

Lallement(R..E.) _ 

Coorlois  (H.-N.) _ 

Hetten  (T.).  .  .  * —                 En  disponibilité. 

Toeffaert  (Ch.) ~ 

Dispauw  (J.-G.) -. 

Vander  EIst  (C.) -.                 En  congé. 

Vanboegaerden(A.) —                       ld. 

Waeghemans  (E.) 15  juillet  1842. 

Belcaerl  (F.-M  -P.) — 

Trouei  (G  ) -                 Attaché  à  l'école  du  génie 

Ml8onne(A-P.-J.) T' octobre  1 8i3.     cIvildeCand. 

Gevaert(J.) 8  septembre  1 84-i.                            •  '    '  '?' 

GoffiniJ.-C.) 25  avril  1845.                         '     -w^w-^nr,!/» 

Guillery(Th.) 27  février  1 846.                       '     ^  -1^117911 

Simon  (Th.) 1"' février  1850.                           '     '  ^'"^^^ 

Wybauw  (H.-E.) ,          —              Attaché  au  mlùksi^dërki- 

Vergauwen  (L.-€.) .       —                  téMeur.              -'  -^«î'-^ 

Vandevelde(J.-H.-V.) _               Attaché  ao  cbtinih^dfèPM^ 

Prisse (A.-P.-J.) —                                   .'..>;  VMino.» 

Coppen8(E.) .               En  disponibilité  ^0-^)^10 

D'Buart  (G.-F.) —                   f^^f^fyimuA'jo'iinB/ 

Canivet(J.) — 

Rosseels  (J.-L.-F.)  .  .  '.'T  .  .  '      ''  '^'  '*    '•'  '•"  ' 

Grottlard  (Ch.) — 

Haotts  (F.) ."/..-                             J-     i'"=«-M.ioi 


I 


DeVaui(J.'A.-J.) 10  Juin  fSU.         AlueUi 

INGËNIEUftS  EN  CHEF  DE  1"  CLASSE. 

Gooot  [J  ) 10  juin  iBU. 

WcllekCDi  [C.-B ] 30    —,  IBSO. 

INGËNIEtrBSEn'cbÉP  DE  2*  CLASSS. 

Grraaert  [1^.) 22  ocialwe  1844.  '  ^^  dtt^ofllbimi.     '  ' 

GauUer  (A-F.) —       _       ':_  '   CoDRillM-dMtnliRi. 

iNGËnieiiRs  de'I" ^ASSE.  '    '    -■ 

DelneuFcour  (P.-J.) t-^kltrtê30.  .  ■  ■  ■  .  '.-, 

Bldaut  {i.-G.-E.) ...  ^  ...  36  ''oaTf  iSti.       En  eoate. 
aiueiïler(M.-J).  , ..'.':.  '.  ro'jbib  tssbl'' '"■*'"'' 
Hudoiii[F..*..J:),.,-.,a,-..  ta-nw»  ISH.ir  .,. -j  ,.,, 


juïmttuo'i'slaupIiiLuI 
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